A.  Mock       Orange,       or

Synnga,  Philadelphus
corcnanus

B.  Flower of P. Lewisii with

petals removed

C.  Ditto, P. Delavayt

D. Leaf   of   P.   purpureo-

maculatus

E. Jamesia americana

F.  White   Kerria,   Rhodo-

typos kenioides

G. Deutzia discolor
H* D. scdbra

J.  D. longtfoUa
K. D. gracilis

(O after Collett.)

L. Flower of  D    setchite-
nensis
'NL.Decumaria barbara
N. Elskoltzta Stauntonii
O, Flower of E polystacha
P. Dtpelta ventricosa
Q. Flower of D.floribunda